Es ist erstaunlich, was der Miracord 5 alles 
kann, Schon sein Max? num an Bedienungs- 
komfort machtihn zum ‚ielseitigsten Platten- 
wechsler, Nach dem ' uflegen der Scholl- 
plotten und Einstellen der Drehzahl regelt 
alles andere ein leic ter. Druck auf eine 
der flachen, hübschen Jrucktasten 


Miracord 5 ist nid ` allein Platten- 
wechsler, eristzugle -h automatischer 





Spieler und Dauers; ieler. 


Ele«. sind in ihm zu «inem vereinigt. Die 
Verwandlung erfolgt anz einfach durch 
Austauschen der Siapeiachse SA 7 gegen 
die Spielerachse, 


Die Vorteile dieser Einrichtung: 


Bei Schallplatten mit der Fortsetzung eines Musikstückes auf 
der Rückseite kann bequem eine Plotienseite nach der 
anderen abgespielt werden, 


Nach dem umgekehrten Einstecken der Spielerachse steht 
Miracord 5 im Nu als Dauerspieler für Sprach-, Musik- und 
Gesangstudien zur Verfügung. 












Ein Druck ouf die Storttoste, und dos Wunschkonzert beginn! 
Dos Drücken während des Spielens unterbricht, die nächste 
Platte fallt, und das Spiel geht weiter 


Die Budienung der Stoptaste beendet dos Spiel sofort: Der Ton- 


urm geht auf seine Stütze zurück, dos Geräl wird outomatisdi 


abgeschaltet 


Domit zwischen den Programmalücken das Konzertes Pausen 
PAUSE cingolegt werdenukannen, würde Miracord 5 mitfuntfach 
variierborer Pausenschallung ausgestollet 


DEL 


DM 199,- 











[ on urs geföllt, kann gla inmal abgespiell 
|g a} Drücken der Repete die Plolte, wenn 
L eiuian ist, noch D oet- und Storlaste 
-— holt 
nrichtung (Schi jos Abspielen 
Iplalten zur Fr n sie mildert dos 
—— schen 
Zubehör lachse SA7 oo a 
achse, — 
‚ck zum Abspielen øi 





Platten mit großem Mi => 


Tachnische Einzelheiten, 


Umdrehungen: 78; 45, 33); 

Wochsolkapazität: <o- 10 Platten von 17, 25 un! 30 cm D, 
25- und 30:cmiPlalten auch gemischt 

Spieldauer; ca, l" Stunden bei elnem Rlottenstapel von 10 Stück; bei 
Mikrorillenplaiten ca, 6 Stunden, je nach Art und Größe der 
Platten und den Pausenlängen. - Nach der letzten Platte 


erfolg! automatisches Abstellen des Tonarmes und Ausschalten 
des Gerätes, 


